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τη, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΟΜΟΖ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

218. Π«ρι! τρόπου διενεργείας διαγωνισμού υποψηφίων 

συμβολαιογράφων. ^ 

219. Περί καθορισμού τεχνικών ορών μ! προϋποθέσεων 

υγραε,ριοκινησεως τών αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει 
ο)ς 'χορβ ^«ρ'ί των ορω>ν %&ι χροϋ-το^έτ^ων ελέγχου χ,αί 
ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί άντικαταοτάσεως έκκαύαρ ιστού τής Τραπέζης Χίου. 3 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφαλμάτων στο 169/23.2.81 Π. Δ/γμα αρμο¬ 
διότητας τοΰ Υπουργείου Εξωτερικών.4 

Διόρ-δωση σφαλμάτων στο 150/1981 Π. Δ/γμα άρμοδιό- 
τας τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. .... 5 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

; · -- (ΐ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 218 

Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού υποψηφίων 
συμβολαιογράφων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ V 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ' όψε: τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 9 τού Ν. 
1128/1981 περί προσωρινής */.ρ ατήσεως καί άλλων τινων 
■διατάξεων καί τήν ΰπ’ άριύ. 174/1981 γνωμοδότησή τοΰ 
Συμβουλίου Επικράτειας, προτάσει τοΰ επί τής Δικαιοσύνης 
'ΙΠπουργοϋ, άπε φασίσαμε ν: 

Άρθρον 1. 

1. 'Ο διάγω νομός υποψηφίων συμβολαιογράφων προκηρύσ¬ 
σεται είτε κα-5 άπαταν τήν Επικράτειαν είτε κατά ’Εφε- 
τειακήν περιφέρειαν δι’ άποφάσεως τοΰ επί τής Δικαιοσύνης 
'ϊπουργοΰ, δημοσιευόμενης διά τριών ημερησίων Εφημερί¬ 
δων έκδιδομένων τών δύο εις Άύήνας καί τής μιας εις Θεσ¬ 
σαλονίκην ένα μηνα τουλάχιστον προ τής ημέρας ένάρξεως 
τοΰ διαγωνισμού, όριζομένου έντό'ς τοΰ μηνος Φεβρουάριου 
έκαστου έτους. Περίληψις τής προκηρύςεως τοιχοκολλάτα: 
ίίς τα Καταστήματα τών οικείων Έφετειων καί Π ροιτ οδι¬ 
κέ ίων τής περιφέρειας έκαστου Έφετείου. 

2. Οί έπιθυμοΰντες τήν συμμετοχήν των εις τον διαγωνι¬ 
σμόν υποψηφίων συμβολαιογράφων οφείλουν τρεις ημέρας του¬ 


λάχιστον πρό τής διά τής προκηρύξεως όριζομένης ημέρας 
εναρςεως τοΰ_3ιαγωνισμοΰ νά υποβάλλουν εις τον Πρόεδρον 
τής Επιτροπής τοΰ ^διαγωνισμού έκάστης ’Εφετειακής περι- 
φερειας, σχετικήν αίτησιν, εις τήν όποιαν νά προσδιορίζουν 
και την ειρηνοδικειακήν περιφέρειαν εις τήν όποιαν επιθυ¬ 
μούν να διορισθοΰν. Επισυνάπτουν δέ εις ταύτην τά κάτωόι 
οικαιολογητικά: α) Πιστοποιητ-.κόν άρμοδίας αρχής ότι ό 
υποψήφιος κεκτηται τά υπό τών διατάξεων τοΰ άρθρου 19 

ΤΟϋ Ν. ί) /’ί)/ ί ί 'ΤΤΤ'» 1 Τ ΓνΛ·ι α\ι /ν _·> —' ' - ι 


» % * δντος δνενηκον- 

τα ήμερων το βραδύτερον από, τής ημέρας τής γεννήσεως. 
.) Προκειμενου μεν περ'ι αρρενων, πιστοποιητικού περί *γ- 
γαφης του εις μητρώον άρρένων Δήμου ή Κοινότητος. π;ο- 
κειμενου δε περί όηλέων, πιστοποιητικού έκ τού γενικού ί.τ- 
τρωου των δημοτών. 8) Π ιστοποιητ*κ0ν τοΰ αρμόδιου στρατο¬ 
λογικού γραφείου ότι έξεπλήρωσεν τ άς στρατιωτικάς ϋποχρεώ- 
σεις η οτι νομιμως άπηλλάγη τούτων, ε) Πιστοποιη'τικόν 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών τοΰ τόπου τής κατοικίας του 
οτι δεν παρεπεμφθη δι’ οριστικού βουλεύματος έπί κακου-- 

^ έκί γ νί τ “ ν έν «Ρθ?<9 22 παρ. 5 τού Ν. 670/ 
1077 αναφερομενων πλημμελημάτων, ζ) Πιστοποιητικό; τοΰ 
αρμοδίου Γραφείου Ποινικού Μητρώου Τύπου Β' η) Τ-'ύ- 

VΤ συμφώνως τώ άρθρω 1 τ'οΰ 

, . 1«ο/1969 «περί ατομικής εύύόνης τοδδηλυϋντος ή βε- 

βαιουντος» δι’ ης νά δηλούτα- ότι: α) δέν τελεί ύπό άπαγό- 
ρευσιν η_ δικαστικήν άντίληψιν. β) ότι δέν έπαύθη κατόπιν 
οικαστικης αποφασεως έκ θέσεως δημοσίου υπαλλήλου ή υ¬ 
πάλληλου Νομικού Προσώπου δημοσίου Δικαίου ένεκα γο·- 


φασεως του αρμοδίου Συμβουλίου. *) Αποδεικτικό; καταβο¬ 
λής εις τον γραμματέα τής Επιτροπής ποσού έξετάστοων. 
οο.,ομενον να της προκηρυξεως τού διαγωνισμού. 

Άρθρον 2. 

Η /.ατά το άρθρον 9 τοΰ Ν. 1128/81 Εξεταστική Έπ:- 



Άρθρον 3. 

δοκ 1 1 μ«ί« αγων! ’ ίώς ^ τ * Γα: εί? **> -ροφορικήν 
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2. Ή γραπτή δοκιμασία δεωρητϊκή—πρακτική, συνίστα¬ 
μαι εις τήν σύνταξιν: α) ενός συμβολαιγοραφικοϋ εγγράφου 
μεταξύ συμβαλλόμενων έν ζωή έπί σχέσεως ιδιωτικού δι- 
καίοο, β) μιας ποάξεως τελευταίας βουλήσεως καί γ) μιάς 
πράξεως τής αναγκαστικής έκτελέσεως, ώς καί την άνάπτυ- 
ξιν των συναφών θεωρητικών ζητημάτων. 

3. Η προφορική δοκιμασία συνίσταται εις την έξέτασιν τοϋ 
' Υποψηφίου έπί: α) τοϋ Αστικού καί τοΰ Έμπορ. Δικαίου, δ) 
Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας, γ) τοΰ ’Φργαν ισμ,οϋ τών 
Δικαστηρίων καί τοΰ Κωδικός τίφρί συμβολαιογράφων, καί δ) 
τών ειδικών νόμων περί φορολογίας κληρον|μιών. προικών, 
δωρεών. μεταίιδά?εως ακινήτων, τελών χαρτοσήμου, περί 
φορολογίας εισοδήματος περί αυτοκινήτων καί περί φορο¬ 
λογίας Εταιρειών έν γένει. 

'Άρδρον 4. 

1. Η Εξεταστική Επιτροπή συνερχόμενη έν τώ Κατα- 
στηματι τοΰ οικείου εφετείου κατά τήν διά τής προκηρύξεως 
όριζομένην ημέραν ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού καταρτίζει το 
πρόγραμμα τής γραπτής καί προφορικής δοκιμασίας καί δη¬ 
μοσιεύει τούτο διά τοιχοκολλήσεως εις τό κατάστημα τοΰ 
εφετείου προ 24 ωρών άπό τής διά τήν έναρξιν τής γρα¬ 
πτής δοκιμασίας όρισδείσης ήμέρας. 

2. Δυο ώρας προ τής διά τοΰ προγράμματος όρισδείσης 
ώρας ένάρξεως τής γραπτής δοκιμασίας έπί έκάστου τών 
•εςεταστεων μαδημάτων ή έξεταστική έπιτροπή συνερχόμενη 
εις^ μυστικήν^ συνεδρίασιν καταρτίζει δυο δέματα, άτινα ακο¬ 
λούθως έγκλείει κεχωρισμένως εις δύο ομοιομόρφους φακέ¬ 
λους. ήριδμημένους κατ' αυξοντα άριδμόν. 

3. Τήν προσδιοριζομένην διά τήν έναρξιν· τής δοκιμασίας 
ώρσν ό πρόεδρος τής έπιτροπής έκφωνεί έκ τοΰ ΰχ’ αυτής 
συνταχ-ί*εντός πίνακος τών υποψηφίων τα ονόματα τούτων, 
έξακριβύνει διά τίνος τών μελών την ταυτότητα τών παρόν¬ 
των έκ τοΰ δελτίου άστυνομικής ταυτότητες, έν συνεχεία δέ 
προσικαλεί Ινα τών υποψηφίων όπως έξαγάγη εκ τής κληρωτί- 
βος ένα έκ τών δύο κλήρων διά τον προσδιορισμόν τοΰ υπό 
£ςετασιν Ψέματος. Το ουτω προσδιοριζόμενου '^Ψέμα υπαγορεύε¬ 
ται ε^ΐς τούς, διαγωνιζομένους διά τίνος τών μελών τής έπι¬ 
τροπής. Οσάκις, λογω τοΰ μεγάλου αριδμοϋ τών υποψηφίων, 
ή έξέτασις λαμβάνει χώραν εις πλείονας τής μιας αϊΨού- 
σας. η υπαγορευσις τοΰ Ψέματος γίνεται υπό περισσοτέρων 
μελών τής έπιτροπής κατά τήν αυτήν ακριβώς ώραν. "Οστις 
«κ ·ών υποψηφίων δεν, είναι παρών κατά τήν στιγμήν τής 
εναρςεως τής υπαγορευσεως τοΰ Ψέματος αποκλείεται τοΰ 
διαγωνισμού. 

}■ Οί υποψήφιοι γράφουν έπί χάρτου ομοιομόρφου, χορηγου- 
μένου αύτοίς ύπό τής έξεταστικής έπιτροπής καί έσφραγι- 
σμένου διά τής σφραγίδος τοΰ οικείου εφετείου. Εις τούς υπο¬ 
ψήφιους παρέχεται τρίωρος προ-Ψεσμια πρός επεξεργασίαν καί 
άνάπτυξιν τοΰ Ψέματος. καΨ’ ήν απαγορεύεται” απολύτως ή 
χρήσις ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραφών ή άλ¬ 
λου είδους δοηψημάτων, πλήν τών κειμένων τών νόμων. Υ¬ 
ποψήφιος ποιούμενος χρήσιν μή έπιτρεπομένων ώς άνω βοη- 
δημάτων ή,συνεννοούμενος έγγράφως ή προφορικώς ,μεψ’ ετέ¬ 
ρου υποψηφίου ή άλλου προσώπου αποβάλλεται τοΰ διαγωνι¬ 
σμού ί.α πρα_εως ,ής εςεταστικής επιτροπής, εις βαρείας 
δε περιπτώσεις, κατόπιν προτάσεως αυτής, δόναται, δι’ άπο- 
φάσεως τοΰ Υπουργού Δικαιοσύνης, νά άποκλεισδή καί άπό 
παντός μελλοντικού διαγωνισμού. Διαρκούσης τής γραπτής 
δοκιμασίας έν, τουλάχιστον μέλος τής έξεταστικής έπιτρό- 
πής οφείλει νά παρίστατα: εις τήν αίΨουσαν. 

5. Αί έγγραφοι απαντήσεις τών υποψηφίων έπί έκάστου 
Ψέματος μή φερουσαι υπογραφήν ή έτερον διακριτικόν ση- 
μείον, έγκλείονται ύπό τούτων εντός φακέλων άφού προη¬ 
γουμένως ουτοι εις τήν άνω αριστερά; γωνίαν τούτων προσ¬ 
αρμόσουν μικρόν λευκόν φάκελον κεκλεισμένον, περιέχοντα 
σημείωμα με τό όνοματεπώνυμον αυτών. ΆκολούΨως έκαστος 
υποψήφιος έπί τή έπιδείξει τού δελτίου άστυνομικής ταυτό- 
τητος πάροδοι τόν φάκελον εις τον πρόεδρον τής έπιτρο- 


πής ή τό ύπ' αυτού όρισΨέν μέλος. εύδύς δέ αμέσως αναγρά¬ 
φεται έπί τού φακιέλου ύπό τοϋ γραμματέως ή ένδειξις. τού 
μαδήματος ό αφορά τό γραπτόν, καί υπογράφεται ύπό δύο 
τουλάχιστον μελών τής έπιτροπής καί τοΰ γραμματέως κατά 
τήν όπισΨίαν έπιφάνειαν αύτοΰ. 

6. Μετά τήν κατά τά ανωτέρω παράδοσιν τών φακέλων 
ΰφ’ όλων τών υποψηφίων καί άφοΰ διαπιοστωδή ότι ό άρ·Ί·Ψμος 
αυτών άνταποκρίνεται πρός τόν άριδμόν τών διαγωνισδέν- 
των έγκλείονται ούτοι εις δέμα, όπερ σφραγίζεται δι’ ισπα¬ 
νικού κηρού έπί τοϋ περικαλύμματος τοΰ όποιου υπογράφουν 
τά μέλη τής έξεταστικής επιτροπής καί ό γραμματεύς. ίΜέρί- 
μνη τοΰ προέδρου καί τοϋ γραμματέως τής εξεταστικής επι¬ 
τροπής τό δέμα τούτο φυλάσσεται εις μέρος ασφαλές. 

7. Περί πάντων τούτων συντάσσεται πρακτικόν ύπογρα- 
φόμενον παρά πάντων τών μελών τής έξεταστικής έπιτρο- 
πής. 

'Αρδρον 5. 

1. Ή προφορική δοκιμασία διεξάγεται δημοσία καψ ο¬ 
μάδας ύποψηφίων, έκαστος δέ υποψήφιος εξετάζεται έφ' όλων 
τών μαδημάτων, τής έξεταστικής έπιτροπής δυναμένης νά 
όρίση ίδιον δι' έκαστον μάδημα εξεταστήν έκ τών μελών της. 
Εκαστον μέλος τής έπιτροπής έκτιμών τό σύνΟλον τών ύπό 

τού υποψηφίου δοδεισών απαντήσεων έπί πάντων τών μαδη¬ 
μάτων τής προφορικής δοκιμασίας βαδμολογεΐ τήν έπί- 
δοσιν τουτου δι’ ένός άριψμοΰ άπό Ο έως 10 δι’ άπαντα τά 
μαδήματα συντάσσον ίδιον πίνακα βαθμολογίας. 

2. Εύδύς μετά τό πέρας τής προφορικής έξετάσεως τών 
υποψηφίων καδ έκάστην ημέραν ή έξεταστική έπιτροπή έπί 
τή δασει τών υπό τών μελών αυτής συνταχδέντων ιδίων πι¬ 
νάκων βαδμολογίας, συντάσσει τόν οριστικόν πίνακα βαδμο- 
λογίας περιλαμ&άνοντα τό όνοματεπώνυμον τοΰ έξετασδέν- 
τος, τούς ύφ' έκάστου μέλ(ους τής επιτροπής, δοδέντας δα- 
δμούς καί τό άριδμητικόν σύνολον αυτών. 

3- Περί τούτων συντάσσεται πρακτικόν ύπογραφόμενον 
ύφ όλων τών μελών τής Έπιτροπής. 

'Αρδρον 6. 

1. Η βαθμολογησις τών απαντήσεων τής γραπτής δοκι¬ 
μασίας ενεργείται ύπό τής έπιτροπής μετά τό πέρας τής 
προφορικής δοκιμασίας καί τής έπί ταύτης βαδμολογήσεως 
απάντων τών ύποψηφίων ώς εξής: Αφού βεβαιωδή τό άλύ- 
μαντον τής σφραγΐδος έκάστου δέματος περιέχοντος τούς 
φάκελους τών γραπτών απαντήσεων, ανοίγεται τούτο καί 
έν συνεχεία ανοίγεται· έκαστος φάκελος καί αναγιγνώσκεται 
είτε εις έπηκοον όλων τών μελών^ είτε καί ύφ’ έκάστου τού¬ 
των η εντός τού φακέλου γραπτή άπάντησος τοΰ υποψηφίου 
επί τοΰ δοδέντος δέματος. Αμέσως μετά τούτο έκαστον μέ¬ 
λος τής Επιτροπής βαδμολογεΐ έπί τής έγγραφου άπαντή- 
σεως την έπιδοσιν τοϋ ύποψηφίσυ δι’ ένός άριδμοϋ άπό Ο έως 
10 καί υπογράψει. 

; 2. Μετά το πέρας τής κατά τόν τρόπον τούτον δαδμολο- 
γησεως όλων τών γραπτών απαντήσεων ανοίγονται οί πε¬ 
ρ ιεχοντες τό όνοματεπώνυμον τοϋ υποψηφίου έπί έκάστης 
έγγραφου, άπαντήσεως προσηρμυσμένοι μικροί φάκελοι καί 
ειτα συντάσσεται ό πίνας τής βαδμολογίας τής γραπτής δο¬ 
κιμασίας, περιεχων τό όνοματεπώνυμον τού ύποψηφίου, τούς 
επι εκάστης γραπτής άπαντήσεως δοδέντος ύφ’ έκάστου μέ¬ 
λους τής επιτροπής βαδμαύς, τό άριδμητικόν σύνολον καί τέ¬ 
λος το γενικόν σύνολον βαδμολογίας καί διά τάς τρεις έγ¬ 
γραφους απαντήσεις. 

’ΑρΨρον 7. 

1. Οί λαβόντες ούχί όλιγωτέρους τών· 72 βαδμών έν συν- 
όλφ εις τήν γραπτήν καί προφορικήν δοκιμασίαν όνοκηρύσ¬ 
σονται έπιτυχόντες. 

2. Η εξεταστική Επιτροπή έπί τή βάσει τών οριστικών 
πινάκων βαδμολογίας εις τήν προφορικήν δοκιμασία»/ καί 
τοϋ πινακος τής βαδμολογίας εις τήν γραπτήν δοκιμασίαν 
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καταρτίζει τρν χίναοιχ των έχιτυχάντων κατά σειράν τής 
βαθμολογίας έαάστου. 

3. Διά τον Λαώοριομόν τής σειράς των |ν ίαοβα&μίφ ενερ¬ 
γεί ται ιστό τής έξεταστίικής Έχιτροχής κλήρο»:ς αυντατ- 
αομένσυ σχετικού πρακτικού. 

4. Έκ τον ουτω οοντατοομέναιι χίνακος των έπιτυχόντων 
ονντάσοονται ύχό τής Επιτροπής μερικώτεροι πίνακες ©χί- 
τυχόντων κατά Ειρηνοδικεία, συμφώνως προς τήν αίτησιν 
ίικάττου υποψηφίου, τηρούμενης τής σειράς επιτυχίας. 

5. Οί οΰτω καταρτιζόμενοι χιίνακες έπιτυχόντων ύτογρα- 
φόμένοι ύφ’ όλων των μελών τής "Επιτροπής υποβάλλονται 
με^’ όλων των πρακτικών καί τών λοιπών σχετικών εις το 
'Γχουργείον Δικαιοσύνης. 

Άρύρον 8. 

Το Π. Δ/γμα 69/1978 «περί τρόπου διενεργείας ί’.αγω- 
νισμοϋ υποψηφίων συμβολαιογράφων», καταργεΐται. 

Άρ-^ρον 9. 

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπο τής βημοσιευσεώς του 
ϊιά τής ’Έφημε.ρίϊος τής Κυβερνήσεως. 

Εις τον αυτόν επί τής Δικαιοσύνης Υπουργόν. άνατί&ϊίμεν 
την ϊημοσίευσίν και έκτέλεοιν τοΰ παρόντος Διατάγματος. 

’Εν Ά-5ήναις τή 11 Μ αρ τίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΧ ΣΤΑΜΑΤΗΪ 
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Περί καθορισμού τεχνικών όρων καί προϋποθέσεων ύγραε- 
ριοκινήσεως τών αυτοκινήτων οχημάτων έν γένει ώς καί 
περί τών όρων καί προϋποθέσεων ελέγχου καί ασφαλούς 
κυκλοφορίας αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τών άρθρων 6 καί 11, παρ. 2 τοΰ 
Ν.1108/1980 «περί άρσεως τής άπαγορεύσεως κυκλοφο¬ 
ρίας κατηγοριών τινων πετρελαιοκινήτων αύτοκινήτων, 
παροχής δυνατότητος ύγραεριοκινήσεως τών επιβατικών 
αυτοκινήτων Δ.Χ. περιοχών τινων καί ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων». 

2. Τήν ΰπ’ άριθ. 75/1981 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, προτάσει τοΰ Υπουργού Συγκοινωνιών, 
άποφασίζομεν : 

’Άρθρον 1. 

Δι’ όσας κατηγορίας αύτοκινήτων οχημάτων επιτρέπεται, 
κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις, ή ύγραεριοκίνη- 
σις αυτών, οί τεχνικοί όροι καί αί προϋποθέσεις διά τών 
οποίων καθίσταται δυνατή αυτή ώς καί οί όροι καί αί προϋ¬ 
ποθέσεις ελέγχου καί άσφαλοΰς κυκλοφορίας τών οχημάτων 
ορίζονται εις τάς έπομένας διατάξεις. 

’Άρθρον 2. 

1. Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος ώς 
ύγραέριον νοούνται οί υδρογονάνθρακες : 

α) Προπάνιον 
β) Προπιλένιον 
γ) Βουτάνιον 
δ) Βουτιλένιον 

Καί τά μίγματα όλων τών άνωτέρω ή μερικών εξ αυτών. 

2. Γενικώς τό ύγραέριον δέον όπως πληροί τας σχετικας 
κρατια,άς χροδιαγραφάς. 

’Άρθρον 3. 

1. Αί εγκαταστάσεις αί όποΐαι προορίζονται διά την τρο¬ 
φοδοσίαν αύτοκινήτων δι’ ύγραεριου είναι εςωπλισμέναι απα- 
ραιτήτως : 


α) Έκ μιας μονίμου δεξαμενής (Ρεζερβουάρ) χωρητικό- 
τητος κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) λίτρων καί κατά μέγιστον 
ύγδοήκοντα (80) λίτρων, ή οποία θά περιέχη ώς καύσιμον 
τό ύγραέριον. 

β) Έκ μιας διατάξεως ύποβιβασβοΰ πιέσεως καί ρυθμί¬ 
σεως τής παροχής τοΰ υγραερίου πρδς τόν κινητήρα ώς 
επίσης καί έκ σωλήνος μεταλλικού (χάλυψ ή χαλκός ύψηλής 
άντοχής) υπό πίεσιν, διά τοΰ οποίου διασυνδέεται τό σύνολον 
τών εξαρτημάτων τής έγκαταστάσεως. Τά εξαρτήματα ρυ¬ 
θμίσεως (τήςπιέσεως τοΰ υγραερίου), είναι κατεσκευασμένα 
εις τρόπον ώστε νά επιτρέπουν τήν άεριοποίησιν τοΰ υγραε¬ 
ρίου καί τήν μείωσιν τής πιέσεως αύτοΰ. 

2. 'Η δεξαμενή (Ρεζερβουάρ), ή οποία είναι τοποθετη¬ 
μένη έπί τοΰ αύτοκινήτου καί ή οποία προορίζεται νά περιέχη 
ύγραέριον διά τήν τροφοδοσίαν τοΰ κινητήρος, είναι στα¬ 
θερά καί μονίμως τοποθετημένη, πληροί δέ τάς άκολούθους 
προδιαγραφάς : 

α) Είναι υπολογισμένη καί δοκιμασμένη είς πίεσιν ΐσην 
έκείνης τής προβλεπομένης ύπό τών κανονισμών τοΰ Υπουρ¬ 
γείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας διά μίγματα της μεγα,-, 
λυτέρας πιέσεως, ηύξημένης κατά είκοσι πέντε τοϊς έκατόν 

(25%). 

β) Έχει ύποβληθή εις άνόπτησιν. 

γ) Φέρει ούχί πλείονα τών πέντε (5) άνοίγματα, τά 
γεωμετρικά κέντρα τών οποίων δύναται νά εύρίσκωνται 
περίπου κατά μήκος τής αύτής γενετείρας τοΰ κυλινδρικοΰ 
μέρους τής δεξαμενής. Είς τήν θέσιν τών άνοιγμάτων τό 
τοίχωμα τής δεξαμενής ένισχύεται διά προσθέτου χαλύβδινου 
ελάσματος πάχους τουλάχιστον όκτώ (8) χιλιοστών, τό 
όποιον συγκολλάται περιμετρικώς έπί τοΰ τοιχώματος τό¬ 
σον έξωτερικώς όσον καί κατά περίμετρον τών όπών. 

δ) Διά τήν στερέωσιν τής δεξαμενής είς τό άμάξωμα 
τοΰ αύτοκινήτου, έπιτρέπεται ή συγκόλλησις έπ’ αύτής βοη¬ 
θητικών υποδοχών, τών όποίων ή μεγαλυτέρα διάστασις 
είναι ίση πρός τό ήμισυ (1/2) τής άκτΐνος τοΰ κυλίνδρου. 
Αί ύποδοχαί αύται συγκολλώνται έπί τής δεξαμενής κατά τό 
στάδιον τής κατασκευής αυτής. 

ε) Είς τά κατά τήν περίπτ. γ' τής παρούσης παραγράφου 
υποδεικνυόμενα άνοίγματα τοποθετοΰνται τά άκόλουθα 
όργανα, έφ’ όσον είναι άνεξάρτητα μεταξύ των ή έπί ενός 
μόνον άνοίγματος έφ’ όσον ταΰτα είναι ένσωματωμένα είς 
Ιν μόνον σώμα : 

αα) Μία βαλβίς πληρώσεως έπί τής όποιας είναι ένσω- 
ματωμένη έτέρα βαλβίς άντεπιστροφής. Ή βαλβίς αΰτη 
είναι έφωδιασμένη δι’ ενός μηχανισμοΰ, ό όποιος δύναται 
νά πραγματοποιή αύτομάτως τήν διακοπήν τής εισόδου τοΰ 
ύγροΰ είς τήν δεξαμενήν άν ή πλήρωσις όχη άνέλθει είς τό έπι- 
τρεπτόν δριον τό όποιον δεν υπερβαίνει τά όγδοήκοντα τοΐς 
έκατόν (80%) τοΰ όγκου τής δεξαμενής, ώς καί διά μιας 
βαλβϊδος χειροκινήτου διακοπής τής ροής. Τά άνοίγματα 
τής δεξαμενής τά όποια δέν χρησιμοποιούνται κλείουν 
ερμητικά, διά καταλλήλων πωμάτων. 

ββ) Μία βαλβίς λήψεως δι’ έμβαπτιζομένου σωλήνος 
έντός τής δεξαμενής καί δι’ έξαρτημάτων κατά τής πλεονα- 
ζούσης ροής, ώς καί διά βαλβϊδος χειροκινήτου διακοπής 

τής Ρ °^ ς " 

γγ) Είς δείκτης στάθμης τοΰ ύγροΰ (ούχί ήλεκτρικός) 
άκριβείας. 

δδ) Μία βαλβίς άσφαλείας, λειτουργούσα μέσω έλατη- 
ρίου καί ή όποια καταλήγει, μέσω έλαστικοΰ σωλήνος 
ύψηλής άντοχής, έκτος τοΰ χώρου άποσκευών τοΰ αύτοκινήτου 
καί είς πλευράν άντίθετον τής τοιαύτης τοΰ σωλήνος έξα- 
γωγής τών καυσαερίων. 

εε) Μία βαλβίς έλέγχου άνωτάτης στάθμης. Ό έσωτερικός 
σωληνίσκος, διατομής ούχί μεγαλυτέρας τών δύο (2) τετρα¬ 
γωνικών χιλιοστών, ό όποιος συνδέεται μέ τήν βαλβίδα ταύτην 
προεκτείνεται έντός τής δεξαμενής ώστε τό άκρον του νά 
έφάπτεται είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ύγροΰ, όταν ή δεξαμενή 
είναι πλήρης κατά τά όγδοήκοντα τοϊς έκατόν (80%) τοΰ 
όγκου αύτής. 
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Απαγορεύεται ή χρήσις βαλβίδων άλλων πλήν εκείνων 
των άναφερομένων είς την παρούσαν παράγραφον. Είδικώ- 
τερον άπαγορεύεται ή χρησις βαλβΐδος ασφαλείας, διά προκα- 
Οωρισμένην Οραϋσιν. Λί βαλβίδες προστατεύονται διά καλύμ¬ 
ματος άεροστεγοϋς έν σχέσει προς τον χώρον εντός τού οποίου 
είναι τοποθετημένη ή δεξαμενή τού ύγαερίου. Τό κάλυμμα 
τούτο έπικοινωνεΐ άεροστεγώς μέσω άνθεκτικοΰ ευκάμπτου 
σωλήνος ό όποιος καταλήγει έκτος τού χώρου των άποσκευών 
τού αυτοκινήτου καί εις πλευράν άντίθετον της τοιαύτης τού 
σωλήνος εξαγωγής των καυσαερίων. 

3. ' Η δεξαμενή υγραερίου είναι μονίμως συνδεδεμένη μετά 
τού πλαισίου τού αύτοκινήτου διά μέσου μεταλλικών λω¬ 
ρίδων αί όποΐαι περιβάλλουν τήν δεξαμενήν ή διά μέσου 
άλλων ισοδυνάμων συστημάτων. 'Η δεξαμενή υγραερίου 
δύναται νά τοποθετηθή : 

α) Κάτωθι τής βάσεως τού άμαξώματος τού αύτοκινήτου 
συνδεδεμένη κατ’ εύθεϊαν μετά τού πλαισίου έφ’ δσον ή 
άπόστασις τάύτης έκ τού εδάφους είναι ικανοποιητική (ούχί 
μικροτέρα τών τριακοσίων-300-χιλιοστών) καί προστατεύεται 
διά φύλλου χαλύβδινης λαμαρίνης πάχους τουλάχιστον τριών 
(3) χιλιοστών, καταλλήλως διαμορφουμένου. 

β) Εις τό όπισθεν μέρος τού άμαξώματος τού αύτοκινήτου. 

Απαγορεύεται ή τοποθέτησις τής δεξαμενής εις τό έμπρό- 
σθιον μέρος τού αύτοκινήτου. Είς έκάστην περίπτωσιν ή 
δεξαμενή εδράζεται έπί στρώματος έλαστικοΰ, κετσέ, δέρμα¬ 
τος ή άλλου είδους εύκάμπτου υλικού, καί είναι τοποθετημένη 
εις ικανήν άπόστασιν έκ τού κινητήρος καί τού σωλήνος 
έξατμίσεως (-30-τριάκοντα εκατοστά τουλάχιστον).'Η δε¬ 
ξαμενή κεϊται έκτός τού χώρου ό όποιος προορίζεται διά 
τούς έπιβάτας, δέν έξέχει πέραν τού περιτυπώματος τού 
αύτοκινήτου. Επίσης ή δεξαμενή δύναται νά είναι έσωκλει- 
σμένη είς ειδικόν μεταλλικόν κιβώτιον, έκτός τού χώρου τών 
έπιβατών, τού όποιου τά τοιχώματα φέρουν όπάς πρός τό 
έξωτερικόν μέρος τού αύτοκινήτου είς τρόπον ώστε νά 
άποκλείεται ή συγκέντρωσις άερίου έντός αύτοΰ εις περίπτω- 
σιν ύπάρξεως διαρροής υγραερίου. Επιτρέπεται ή τοποθέ- 
τησις τής δεξαμενής είς τό πόρτ-μπαγκάζ τού αύτοκινήτου 
όταν δέν ύπάρχη έπικοινωνία μεταξύ τού χώρου τών έπι¬ 
βατών καί τού πόρτ-μπαγκάζ. Είς τήν περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν υπάρχει επικοινωνία, οί δύο χώροι διαχωρίζονται 
διά μέσου διαχωριστικοΰ διαφράγματος τό όποιον είναι 
συγκολλημένον έπί τού άμαξώματος είς δλην τήν έσωτερικήν 
περίμετρον ή σταθεροποιημένον δι’ ισοδυνάμου συστήματος. 
Τό διαχωριστικόν τούτο διάφραγμα δέν έχει όπάς καί δέν 
διέρχονται έξ αύτοΰ σωλήνες. Ό χώρος είς τό όποιον είναι 
τοποθετημένη ή δεξαμενή άερίζεται καταλλήλως. Ό άε- 
ρισμός ούτος έπιτυγχάνεται διά δύο οπών άέρος ελάχιστης 
διατομής τεσσάρων (4) ΟΜ 2 έκάστη καί είς θέσιν τού 
δαπέδου τού χώρου τών άποσκευών τοιαύτην ώστε νά μή 
καλύπτωνται αύται έκ τυχόν υφισταμένων έντός αύτοΰ άπο¬ 
σκευών. Διά τών όπών τούτων έπιτυγχάνεται ή έξοδος τού 
τυχόν διαφεύγοντος υγραερίου έκ τής δεξαμενής έντός τού 
χώρου τών άποσκευών. "Γπαρξις ήλεκτρικών διακοπτών 
είς τόν. χώρον έγκαταστάσεως τής δεξαμενής υγραερίου δέν 
επιτρέπεται, εκτός άν οι διακόπται είναι άντιεκρηκτικοΰ 
τυπου. ^Επίσης εις τόν ανωτέρω χώρον απαγορεύεται αύστη- 
ρώς^ή υπαρξις ρευματοληπτών. Έάν είς τόν χώρον είς τόν 
οποίον ευρισκεται ή δεξαμενή υπάρχουν όργανα (ώς συ- 
σκευαι ασυρμάτου) τα οποία δύναται νά προκαλέσουν άνά- 
φλεξιν τού τυχόν διαφεύγοντος άερίου, λαμβάνονται τά 
καταλληλα μέτρα προστασίας. Απαγορεύεται ή χρήσις 
υγραερίου είς αυτοκίνητα τά όποια φέρουν συσκευήν θερμάν- 
σεως (καλοριφέρ) η οποία συσκευή λειτουργεί διά θερμού 
αέρος~ λαμβανομένου έκ τού κλειστού περιβάλλοντος τού 
κινητήρος και ουχι εκ τού περιβάλλοντος τής άτμοσφαίρας. 

4. Αι βαλβίδες ως καί τά Ιτερα όργανα, είναι τοποθετη¬ 
μένα είς χώρον τοιούτον ώστε νά δύναται ό χειριστής τού 
αύτοκινήτου εύκόλως νά χειρίζεται καί νά θέτη είς δοκιμήν 
ταυτα, δέν προεξέχουν πέραν τού περιτυπώματος τού αύτο- 


κινήτου καί όπωσδήποτε είναι ήσφαλισμένα έναντι έξωτερι- 
κών επιδράσεων (ώς κρούσεων, καιρικών συνθηκών). 

5. Αΐ σωληνώσεις υψηλής πιέσεως είναι κατεσκευασμεναι 

έκ χάλυβος ή χαλκού δι’ άκεραίων τμημάτων (άνευ ένώ- 
σεων) άπό εξάρτημα είς εξάρτημα. 'Η μεγίστη εξω¬ 
τερική διάμετρος αύτών είναι δώδεκα (12) μ.μ. τό δε 
έλάχιστον πάχος τοιχώματος αύτών έν (1) χιλιοστόν. Τά ρ<χ- 
κόρ καί τά άκρα είναι προσηρμοσμένα έπί τών σωληνώσεων 
μετά μεγάλης έπιμελείας καί δέν παρουσιάζουν διαρροήν. 
Γενικώς οσάκις έφαρμόζονται κοχλιωταί συνδέσεις χρησιμο¬ 
ποιούνται κωνικά σπειρώματα, ή Ιτερα ισοδύναμα. Αί σω¬ 
ληνώσεις υψηλής πιέσεως : > 

α) Είναι τοποθετημέναι είς πάσαν περίπτωσιν τελείως 
έκτός τού χώρου τών έπιβατών, οί δέ σωλήνες οί όποιοι τρο¬ 
φοδοτούν τόν ρυθμιστήν πιέσεως, άκολουθούν τήν συντο- 
μωτέραν δυνατήν οδόν. 

β) Είναι τοποθετημέναι κατά τοιούτον τρόπον ώστε 
δέν ύπόκεινται είς κραδασμούς καί οδεύουν κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά μή δημιουργούν έμπόδιον. 

γ) "Εχουν ικανοποιητικόν άριθμόν στηριγμάτων, (με- 
γαλυτέρα άπόστασις στηριγμάτων έξακοσίων -600- χιλιο¬ 
στών ). 

δ) Είναι προστατευμέναι έκ προσκρούσεων. 

ε) Είναι εύκόλως προσιταί διά τυχόν δοκιμήν καί συντή- 
ρησιν. 

στ) Είναι προστατευμέναι έκ τής συνεχούς τριβής είς τά 
σημεία τά όποια διέρχονται έκ λαμαρίνης ή έτέρου είδους 
μετάλλου. 

"Απασαι αί συνδέσεις αί όποΐαι ύπόκεινται είς κραδασμούς 
ή μετακινήσεις πραγματοποιούνται δΓ εύκάμπτου σωλήνος. 

6. Ό ύποβιβαστής πιέσεως καί τά έξάρτήματα προε¬ 
τοιμασίας καυσίμου μίγματος έχουν τά άκόλουθα χαρακτηρι¬ 
στικά, διά τό ύγραέριον : 

α) Τό ύγραέριον αναμιγνύεται διά τού άέρος μόνον 
είς άέριον φάσιν. 

β) 'Η άεριοποίησις τού ύγραερίου έπιτυγχάνεται δι’ 
ένός έξαεριωτοΰ. 

γ) Τό ύγραέριον είς άέριον φάσιν, διοχετεύεται είς τήν 
διάταξιν ύποβιβασμοΰ πιέσεως καί ρυθμίσεως τής παροχής 
τού άερίου - ύγραερίου πρός τόν κινητήρα, όπου τη παρεμβολή 
ειδικής συσκευής ή έξαρτήματος έπιτυγχάνεται ή πρόσμιξις 
τού άερίου-ύγραερίου διά τού άέρος καύσεως αύτοΰ. 

δ) 'Η άνωτέρω διάταξις ύποβιβασμοΰ πιέσεως καί ρυθμί¬ 
σεως τής παροχής ύγραερίου αποκλείει τήν παροχήν άερίου- 
υγραερίου πρός τόν κινητήρα τού αύτοκινήτου, όταν ούτος 
δέν λειτουργή. 

* ε) Προ τού ύποβιβασμοΰ πιέσεως ύπάρχει μία βαλβίς ηλε¬ 
κτρική διακοπής τού ύγραερίου. 

7. "Απασαι αί σωληνώσεις αί όποΐαι περιέχουν ύγραέριον 
χαμηλής πιέσεως, άποτελοΰνται έκ καταλλήλου εύκάμπτου 
σωλήνος άν&εκτικοϋ φέροντας εξωτερικήν ένίσχυσιν με μεταλ¬ 
λικόν πλέγμα, μετά(λλ)συ άν/θ·εικτικο3, ούτως ώστε νά έξασφα- 
λίζοον έκτός τής στεγανότατος, καλίήν αντοχήν καί διάρ¬ 
κεια·/ καί νά έξαλείφοων τόν κίνδυνον διαδρώσεως τών επιφα¬ 
νειών αί όποίαι' εύρίσκονται εις επαφήν μετά, τού ύγραερίου. 

8. Γά έξαρτήματα ύπό πίεσιν ώς καί τά τοιαΰτα προε¬ 
τοιμασίας καί παροχής καυσίμου είς τόν κινητήρα απαιτείται 
νά είναι έγκεκριμένα ύπό τού 'Τπουργείου Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας. Είς έκαστον έξάρτημα τό όποιον έχει τύχει 
τοιαύτης έγκρίσεως καί είναι τοποθετημένον έπί τού αύτο- 
κινήτου σημειούνται εύκρινώς τά διακριτικά τού έργοστασίου 
τό όποιον κατεσκεύασεν ταΰτα καί ό αριθμός τής έγκρίσεως. 
Διά τήν έγκρισιν τών εξαρτημάτων, ώς ό ύποδιδαστής πιέσεως 
διά χρήσιν τού ύγραερίου, σωληνώσεις υψηλής πιέσεως καί παν 
ετερσν είδος έξαρτήματος, τά όποια τοποθετούνται προ τού ύπο- 
βιβαστού, ύπόκεινται είς ύδραυλικήν δοκιμασίαν είς πίεσιν 
ϊσην πρός τριάκοντα (30) ΚΟΚ/ΟΜ 2 διά τόν ύποβιβαστήν 
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πιέσεως^ καί τεσσαράκοντα (40) Κ&Κ/ΟΜ 2 δι’ άπαντα 
τα λοιπά εξαρτήματα. Η δοκιμή τοϋ ύποβιβαστοϋ πιέσεως 
ενεργεΐται μέχρι και τοΰ θαλάμου τοϋ πρώτου σταδίου 
εφ όσον κατ αρχήν διακοπεί ή επικοινωνία τοϋ πρώτου 
καί δευτέρου σταδίου. Έάν ό ύποβιβαστής πιέσεως' είναι 
έφωδιασμένος εις πρώτον στάδιον διά μιας βαλβϊδος ύπο- 
βιβασεως τής πιεσεως η υπό ετέρου ισοδυνάμου εξαρτήματος 
η πιεσις τής δοκιμής δύναται νά περιορισθή εις τήν διπλάσιάν 
πίεσιν δια την οποίαν είναι κατασκευασμένον το εξάρτημα 
η η, βαλβις. Κατα ,την δοκιμασίαν ταύτην δεν παρατηρεϊται 
απωλί,ια η παραμορφωσις του υλικου διά του οποίου είναι 
κατεσκευασμένα τα εξαρτήματα. Τά εξαρτήματα καί αΐ 
σωληνώσεις αΐ όποϊαι τοποθετούνται μετά τόν ύποβιβαστήν 
πιέσεως δεν υποκεινται εις δοκιμήν ΰπό τήν προϋπόθεσιν 
οτι η πιεσις που εξασκεϊται έπ’ αύτών είναι μικροτέρα 
ή ίση τής ατμοσφαιρικής. Ανεξαρτήτως τοΰ θετικοΰ απο¬ 
τελέσματος τής προαναφερομενης δοκιμής πιέσεως, τά πρω¬ 
τότυπα των εξαρτημάτων υποβάλλονται είς μίαν πρακτικήν 
δοκιμήν λειτουργίας διά τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) 
ΚΜ έπί τοΰ αύτοκινήτου. 

9. Τά αύτοκίνητα τά όποια είναι έφωδιασμένα δι’ εξαρτη¬ 
μάτων τροφοδοτησεως δι’ υγραερίου, μετά τήν τοποθέτησιν 
των εξαρτημάτων, καί καθ’ έκαστον έτος υποβάλλονται εις 
δοκιμας ^καταλληλοτητος των έξαρτημάτων Διά τοΰ τρόπου 
τουτου η υδραυλική δοκιμασία των σωληνώσεων, έκτος τοΰ 
ύποβιβαστοϋ πιέσεως, ενεργεΐται ύπό πίεσιν τεσσαράκοντα 
(40) ΚΟ/ΟΜ 2 . Δεν επιτρέπεται διαρροή υγραερίου καί είς 
ήν περίπτωσιν ό κινητήρ τοΰ αυτοκινήτου εύρίσκεται έκτος 
λειτουργίας. 

10. 'Η πλήροισις τής δεξαμενής υγραερίου δύναται νά 
έπιτυγχάνεται καί έκ θέσεως εΰρισκομένης εις τό έξωτερικόν 
μέρος τοΰ οχήματος. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ό σύνδεσμος 
πληρώσεως καί ή βαλβίς πληρώσεως μετά μιας έπί πλέον 
βαλβϊδος άντεπιστροφής ένσωματωμένης είς τήν βαλβίδα 
πληρώσεως τοποθετείται έντός είδικώς διαμορφωθέντος 
άπομονωμένου χώρου έπί μιας των οπισθίων πλευρών τοΰ 
αμαξώματος, κλειομένου διά μεταλλικοΰ καλύμματος καί 
άσφαλιζομένου διά κλείθρου. Απαγορεύεται ή πλήρωσις 
δεξαμενής υγραερίου ή οποία δέν συμφωνεί μέ τάς προ- 
διαγραφάς τοΰ παρόντος. Δέν έπιτρέπεται νά πληροΰται 
ή δεξαμενή ύπεράνω τής στάθμης ή οποία προσδιορίζεται 
εκ τής βαλβϊδος έλέγχου άνωτάτης στάθμης ύγροΰ. Κατά τήν 
διάρκειαν τής συνδέσεως καί άποσυνδέσεως τοΰ άγωγοΰ 
πληρώσεως δι’ υγραερίου, έπί τής δεξαμενής ως καί κατά τήν 
διάρκειαν τής πληρώσεως αυτής : 

α) 'Ο κινητήρ τοΰ οχήματος, τό όποιον έφοδιάζεται δι’ 
υγραερίου, δέν λειτουργεί. 

β) Δέν έπιτρέπεται τό κάπνισμα καί πασα χρήσις ανοι¬ 
κτής φλογός είς άπόστασιν τουλάχιστον δέκα πέντε (15 )μ. 
έκ τοΰ σημείου άνεφοδιασμοΰ τοΰ αύτοκινήτου. 

’Άρθρον 4. 

1. Μετά τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον γενομένην 
έγκατάστασιν έπί αυτοκινήτου τών συσκευών καί τών έξαρτη¬ 
μάτων, προκειμένου τό όχημα νά χρησιμοποιή ως καύσιμον 
καί τό ύγραέριον διά τήν κίνησιν αύτοΰ, τό αύτοκίνητον προ 
τής θέσεως αύτοΰ είς κυκλοφορίαν, προσκομίζεται μερίμνη 
τοΰ κατόχου αύτοΰ είς τήν υπηρεσίαν συγκοινωνιών τής 
Νομαρχίας, είς τήν οποίαν υπάγεται συγκοινωνιακώς προς 
επιθεώρησιν, καί έλεγχον αύτοΰ. 

2. Έφ’ όσον κατά τον διενεργούμενον τεχνικόν έλεγχον 
τοΰ αύτοκινήτου διαπιστωθή, οτι ή γενομένη διασκευή, 
πληροί τούς όρους τοϋ προηγουμένου άρθρου χορηγείται 
άδεια κυκλοφορίας κατά τά είς τήν έπομένην παράγραφον 
οριζόμενα καί σχετικόν δελτίον καταλληλοτητος ετήσιας 
διάρκειας. 

Τό δελτίον τοΰτο τοποθετείται έντός πλαστικής διαφανούς 
καί άπό τάς δύο όψεις, θήκης ή όποια έπικολλάται εις εμφανές 
σημεϊον τοΰ άνεμοθώρακος (παρμπρίζ) τοΰ~αυτοκίνητου, 
ώστε τοΰτο νά είναι ορατόν καί ύπό τών έπιβατών. Τό δελτίον 


τοΰτο φέρει καί είς τάς δύο όψεις αύτοΰ τάς κάτωθι ένδεί- 
ξεις : 

«ΦΕΡΕΙ ΣΤΣΚΕΤΗΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Ήλέγχθη καί πληροί τούς κανονισμούς 

' Υποχρεωτικός επανέλεγχος τήν. 

Απαγορεύεται ή στάθμευσις τοΰ αυτοκινήτου είς κλειστόν 
χώρον. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
Ημερομηνία. 

Υπογραφή. 

Σφραγίς» 

Αΐένδείξεις «ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» καί 
«ΑΙ1ΑΓΟΡΕΥΤΕΛΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» αναγράφονται 
διά κεφαλαίιον γραμμάτων, χρώματος κοκκίνου, ύψους 
τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστών. Αΐ λοιπαί ένδείξεις έχουν 
ύψος τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστών διά τάς ένδείξεις τών 
κεφαλαίων γραμμάτων καί πέντε (5) χιλιοστών διά τάς 
ένδείξεις τών μικρών γραμμάτων. Τό δελτίον τοΰτο καταλ- 
ληλότητος έχει τάς έξής διαστάσεις : ύψος εκατόν τριάκοντα 
(130) χιλιοστά, πλάτος έκατόν πεντήκοντα πέντε (155) 
χιλιοστά καί ισχύει δι’ έν (1) έτος. 

3. Μετά τήν ώς άνω έπιθεώρησιν τοΰ οχήματος καί τήν 
υποβολήν τών προβλεπομένων δικαιολογητικών, χορηγείται 
άδεια κυκλοφορίας είς τήν οποίαν αναγράφεται, είς τήν 
οίκείαν στήλην αύτής, ώς χρησιμοποιούμενον καύσιμον 
καί τό ύγραέριον. Διά τήν χορήγησιν τής άδειας ταύτης 
απαιτείται καί ή ύποβολή ύπευθύνου δηλώσεως το Ν.Δ. 
105/1969 τοΰ κατά τό άρθρον 6 τοΰ παρόντος Π. Δ/τος 
τεχνίτου, τοΰ έκτελέσαντος τήν διασκευήν είς τήν οποίαν 
δηλοΰται ότι : 

α) Προέβη είς τήν διασκευήν ταύτην καί ότι ή έγκατά- 
στασις τών συσκευών καί έξαρτημάτων διά τήν χρησιμο¬ 
ποίησή τοΰ ύγραερίου ώς καυσίμου διά τήν κίνησιν τοΰ 
αυτοκινήτου, πληροί τούς κατά τό άρθρον .3 τοΰ παρόντος 
όρους. 

β) Ή διασκευή έγένετο συμφώνως πρός τούς κανόνας 
τής τεχνικής. 

γ) Τά εξαρτήματα ύπό πίεσιν, ώς καί ό ύποβιβαστής 
πιέσεως (αναγράφονται άπαντα κεχωρισμένως) είναι έργο- 
στασίου κατασκευής. . . τύπου. . . καί ότι ή χρησιμοποίησις 
αύτών έχε. έπιτραπή ύπό τοΰ Υπουργείου Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας διά τής ύπ’ άριθμ... . έγκριτικής αύτοΰ άπο- 
φάσεως. 

4. 'Ο κύριος καί κάτοχος ή νομεύς καί κάτοχος τοΰ αύτο- 
κινήτου ύποχρεοΰται νά προσκόμιση τό αύτοκίνητον αύτοΰ 
πρός έπανέλεγχον τήν τασσομένην, ύπό τοΰ δελτίου καταλ- 
ληλότητος, προθεσμίαν είς τήν άρμοδίαν περιφερειακήν 
υπηρεσίαν συγκοινωνιών, προσκομίζων συγχρόνως καί υπεύ¬ 
θυνον δήλωσιν τοΰ Ν.Δ. 105/1969 τοΰ κατά τό άρθρον 6 
τοΰ παρόντος ύπευθύνου προσώπου, έκ τής όποιας νά προ- 
κύπτη ότι ούτος διενήργησεν τον άπαιτούμενον έλεγχον 
έφ’ όλης τής έγκαταστάσεως τοΰ ύγραερίου τοΰ οχήματος 
ως προβλέπεται υπό τών διατάξεων τοΰ παρόντος καί ότι 
εύρε ταύτην είς άρίστην κατάστασιν, λειτουργούσαν καλώς, 
συμφώνους πρός τούς όρους τοΰ παρόντος. 'Η υπηρεσία αύτη 
εφ όσον διαπιστώσει ότι ή διασκευή έξακολουθεϊ νά πληροί 
τους κατα τό άρθρον 3 τοΰ παρόντος όρους χορηγεί νέον 
δελτίον καταλληλότητας ισχύος ένός έτους, είς τό όποιον 
τάσσεται καί νέα προθεσμία πρός έπανέλεγχον. Τό προηγού¬ 
μενον δελτίον καταλληλοτητος, τοΰ όποιου ή ισχύς έληξε, 
παραλαμβανεται ύπό τοΰ αρμοδίου διά τον τεχνικόν έλεγχον 
υπάλληλου καί τοποθετείται ύπ’ εύθύνη αύτοΰ είς τον φά¬ 
κελον τοΰ αύτοκινήτου. 

"Αρθρον 5. 

Δικαίωμα τοποθετήσεως συσκευών καί έξαρτημάτων 
έπι αυτοκινήτων προκειμένου ταΰτα νά χρησιμοποιούν καί τό 
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ύγραέριον ώς καύσιμον Χιά την κίνησιν αυτών, έχουν συνερ¬ 
γεία αύτοκινήτων προς τοϋτο εξουσιοδοτημένα ύπό της 
Τεχνικής Διευθύνσεως της 'ΐπηρεσίας Τεχνικής τής Γενικής 
Διευθύνσεως Μεταφορών τοϋ 'Τπουργείου Συγκοινωνιών τά 
όποια λειτουργούν, ύπό τήν έπίβλεψιν προσώπων κεκτημένων 
τό, ύπό τοϋ Ν.Δ. 3100/1954 «περί άσκήσεως επαγγέλματος 
έπισκευαστοΰ αύτοκινήτων», προβλεπόμενον πτυχίον μηχα¬ 
νοτεχνίτου αυτοκινήτων καί είναι ταϋτα έφωδιασμένα δΓ 
άδειας λειτουργίας τής άρμοδίας προς τοϋτο αρχής τοϋ 
'Τπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

Άρθρον 6. 

1. Διά την παροχήν τής κατά τό προηγούμενον άρθρον 
έξουσιοδοτήσεως απαιτείται ή συνδρομή άθροιστικώς τών 
κάτωθι προϋποθέσεων : 

α) Ό έχων τήν κατά νόμον έπίβλεψιν τοϋ συνεργείου 
πτυχιοΰχος μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων, είναι ήλικίας 
είκοσι τριών (23) έτών καί άνω. 

β) Τό αυτό ώς άνω πρόσωπον κατέχει : 

αα) Βασικάς γνώσεις διά τάς Ιδιότητας τοϋ υγραερίου. 

ββ) Γνώσεις τών κανόνων καί τών διατάξεων απώλειας 
τοϋ υγραερίου. 

γγ) Είδικάς γνώσεις έπί τών συσκευών καί διατάξεων 
χρήσεως υγραερίου εις τό αύτοκίνητον ώς καί τοιαύτας 
διά τήν έγκατάστασιν καί έπισκευήν αύτών. 

2. 'Η συνδρομή τών είς τό προηγούμενον καί τό παρόν 
άρθρον άπαιτουμένων προϋποθέσεων διά τήν παροχήν δι¬ 
καιώματος τοποθετήσεως συσκευών υγραερίου, τήν συντή- 
ρησιν, τήν έπισκευήν καί τόν έλεγχον αύτών, άποδεικνύεται 
δι’ αντιστοίχων πιστοποιητικών τά όποια καί υποβάλλονται 
είς τήν κατά τό προηγούμενον άρθρον υπηρεσίαν τοϋ 'Τπουρ¬ 
γείου Συγκοινωνιών ή οποία, μετά τόν έλεγχον αύτών, με¬ 
ριμνά ϊνα ένεργηθή αύτοψία ύπό έπιτροπής άποτελουμένης 
έκ δύο μηχανικών ή ύπομηχανικών, διά τόν έλεγχον τής 
έγκαταστάσεως καί διά τήν έξέτασιν τοϋ, κατά τήν περίπτ. α' 
τής προηγουμένης παραγράφου προσώπου προς διαπίστωσιν 
τής άρτιας τεχνικής καταρτίσεως αύτοΰ σχετικώς προς τό 
ύγραέριον καί πληρότητος τών έγκαταστάσεων τοϋ συνερ¬ 
γείου. 

"Αρθρον 7. 

Αί εργασίαι τοποθετήσεως καί συντηρήσεως συσκευών 
υγραερίου ένεργοΰνται βάσει τών προδιαγεγραμμένων ύπό 
τοϋ κατασκευαστοϋ τών συσκευών ύγραερίου διαδικασιών, 
άπαγορευομένης τής χρησιμοποιήσεως οίουδήποτε ύλικοΰ 
ή έξαρτήματος τό όποιον είναι έκτός τών προδιαγραφών 
τοϋ έργοστασίου κατασκευής τής συσκευής ύγραερίου. 

"Αρθρον 8. 

Ή άποσυναρμολόγησις καί συναρμολόγησις τών διαφόρων 
βαλβίδων καί οργάνων τής δεξαμενής ύγραερίου ένεργεΐται 
συμφωνως προς τάς προδιαγραφάς τοϋ κατασκευαστοϋ. 

"Αρθρον 9. 

Τό κύκλωμα τροφοδοσίας δΓ ύγραερίου ούδέποτε άπο- 
συναρμολογεΐται εκ τών σωλήνων οί όποιοι είναι όλικώς 
ή μερικώς πλήρεις άερίου. Τό αέριον τό όποιον είναι έντός 
τοϋ κυκλώματος τών σωλήνων καταναλίσκεται διά τής 
λειτουργίας τοϋ κινητήρος άφοϋ προηγουμένως άπομονωθή 
ή δεξαμενή τοϋ υγραερίου έκ τοϋ όλου κυκλούματος τροφο¬ 
δοσίας. 

"Αρθρον 10. 

( Λι εργασίαι συντηρησεως γενικώς εις αύτοκίνητον, είς 
το οποίον χρησιμοποιείται τό ύγραέριον ώς καύσιμον, 
ενεργοΰνται εις χώρον άπηλλαγμένον τελείως έκ κινδύνων 
πυρκαϊάς. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην δέν σημειοϋται έστω 
και ελάχιστη ^διαρροή ύγραερίου έκ τοϋ όλου κυκλώματος 
τροφοδοσίας δΓ ύγραερίου. 

"Αρθρον 11. 

( ^ ια τ, ] ν τοποθέτησιν, συντήρησιν καί έπισκευήν συσκευών 
υγραερίου είς αύτοκίνητα, τά έξουσιοδοτημένα κατά τάς 


διατάξεις τοϋ παρόντος συνεργεία, είναι έφωδιασμένα διά 
τοϋ έξης, έκτός τοϋ συνήθους, έξοπλισμοΰ : 

ά) Συσκευή άνιχνεύσεως διαρροών ύγραερίου. 

β) Εξοπλισμός έλέγχου τής αντοχής τών σωλήνων οί 
όποιοι ύπόκεινται είς δοκιμήν δΓ άφλέκτου άερίου είς πίεσιν 
τεσσαράκοντα (40) ΚΟΚ/ΟΜ*. Τυχόν ύπάρχουσα διαρροή 
έντοπίζεται διά μίγματος υδατος μετά σάπωνος (σαπουνό¬ 
νερου) τό όποιον ύπάρχει άπαραιτήτως είς τό συνεργείου. 

2. Ό χώρος τοϋ συνεργείου έντός τοϋ οποίου διενεργεΐταί 
τοποθέτησις ή συντήρησις ή έπισκευή ή δοκιμή τών συσκευών 
ύγραερίου, έξαερίζεται έπαρκώς καί είναι έξωπλισμένος 
δΓ ενός πυροσβεστήρος ΗΑΕΟΝ 1211 βάρους γομώσεως 
5.5 ΚΟΚ καί δΓ ενός πυροσβεστήρος ξηράς κόνεως βάρους 
γομώσεως 12 ΚΟΚ, εύρισκομένων άμφοτέρων είς κατάστασιν 
άμέσου λειτουργίας. Οί πυροσβεστήρες οδτοι εύρίσκονται 
είς ακτίνα τό πολύ τεσσάρων (4) μέτρων έκ τοϋ σημείου 
είς τό όποιον ένεργεΐται τοποθέτησις ή συντήρησις, ή έπι¬ 
σκευή ή δοκιμή τών συσκευών ύγραερίου. 

3. Οίαδήποτε δοκιμή διαρροής ύγραερίου έκ τοϋ όλου 
κυκλώματος, διενεργεΐταί είς άπόστασιν μεγαλυτέραν τών 
δέκα (10) μέτρων έξ έκάστης πηγής έναύσεως τοϋ κινητήρος 
εύρισκομένου έκτός λειτουργίας. '0 συσσωρευτής τοϋ αύτο- 
κινήτου μεταφέρεται είς άπόστασιν δέκα (10) μέτρων του¬ 
λάχιστον έκ τοϋ οχήματος. Μέχρι πέρατος άπασών τών 
σχετικών έργασιών καί δοκιμών, λαμβάνεται πάσα προφύ- 
λαξις προς άποφυγήν δημιουργίας σπινθήρων. 

"Αρθρον 12. 

Προκειμένου περί έγκαταστάσεως έπί αύτοκινήτου συ¬ 
σκευών καί έξαρτημάτων διά τήν χρησιμοποίησιν ώς καυ¬ 
σίμου καί τοϋ ύγραερίου διά τήν κίνησιν αύτοΰ, διά τήν άφαί- 
ρεσιν τοϋ άτμοσφαιρικοΰ άέρος ό όποιος καταλαμβάνει τό 
δοχεΐον υγραερίου τόσον κατά τήν άρχικήν τοποθέτησιν αύτοΰ 
όσον καί μεταγενεστέρως κατά τήν τυχόν έπισκευήν ή έκ- 
κένωσιν αύτοΰ άκολουθεΐται μία τών κάτωθι δύο (2) με¬ 
θόδων : 

α) Μέθοδος Α : Άφαιρεΐται ό άτμοσφαιρικός άήρ έκ τοϋ 
δοχείου τή βοήθεια αντλίας «κενοΰ» έως δτου έπιτευχθή 
«κενόν» 66%. Έν συνεχεία διοχετεύεται ύγραέριον είς αέριον 
φάσιν έως ότου ή πίεσις είς τό δοχεΐον άνέλθει είς 100 Κρα 
(1ϊ>3Γ). Κατόπιν άφαιρεΐται τό μίγμα τοϋ ύγραερίου-άέρος 
έως ότου μηδενιστεί ή πίεσις είς τό δοχεΐον. Δεδομένου ότι 
ό άτμοσφαιρικός άήρ είναι ελαφρότερος τοϋ ύγραερίου, 
ή έκκένωσις πραγματοποιείται κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
νά άφαιρήται κατά προτεραιότητα ό άήρ. 

β) Μέθοδος Β : Άφαιρεΐται τό όξυγόνον έκ τοϋ δοχείου 
κατά ποσοστόν τουλάχιστον 90%. Τοϋτο δύναται νά έπι¬ 
τευχθή διά τής διοχετεύσεως είς τό δοχεΐον ενός άδρανοΰς 
άερίου (ώς άζωτον πιέσεως έως 300 Κρα-3 1)3γ). ’Εν συν¬ 
εχεία έκκενοΰται είς τήν άτμόσφαιραν τό περιεχόμενον του 
δοχείου. Τέλος άκολουθεΐται ή έξης διαδικασία : 

αα) Διοχετεύεται είς πολύ άργόν ρυθμόν είς τό δοχεΐον 
ύγραέριον είς άέριον φάσιν πιέσεως έως 100 Κρα (1 ί»8Γ). 

ββ) Έκκενοΰται τό περιεχόμενον τοϋ δοχείου είς τήν 
άτμόσφαιραν έως ότου μηδενισθή ή πίεσις είς τό δοχεΐον. 

γγ) Επαναλαμβάνονται τρις αί κατά τάς προηγουμένας 
ύποπεριπτώσεις ένέργειαι. 

Άρθρον 13. 

1. 'Η βαλβίς περιορισμοϋ ύπερβολικής ροής ύπόκειται 
είς δοκιμήν άπαραιτήτως μετά τήν τοποθέτησιν αύτής έπί 
τής δεξαμενής ύγραερίου βάσει τής διαδικασίας τής περι- 
γραφομένης είς τό άρθρον 14 τοϋ παρόντος. Έκάστη βαλβίς 
ή οποία άποτυγχάνει είς τήν δοκιμήν άντικαθίσταται υπό 
έτέρας ή οποία έπίσης ύπόκειται είς δοκιμήν. 

2. 'Η κατά τήν προηγουμένην παράγραφον δοκιμή 
ένεργεΐται μόνον είς τό ύπαιθρον είς άπόστασιν τουλάχιστον 
οκτώ (8) μέτρων έκ τών παρακειμένων κτιρίων καί δέκα 
(10) μέτρων έξ έστίας πυρός ή άλλης πηγής έναύσματος, 
άπομακρυνομένων πέραν τών άποστάσεων τούτων τυχόν 
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σταθμευμένων ετέρων οχημάτων. Κατά την δοκιμήν ταύτην 
λαμβάνονται αί ύπό τοϋ άρθρου 11 τοϋ παρόντος, εΐδικαί 
προφυλάξεις. Έπί πλέον εύρίσκονται πλησίον του ύπό δο¬ 
κιμήν αυτοκινήτου αΐ έν παρ. 2 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου 
άναφερόμενοι πυροσβεστήρες. 

3. Εις περίπτωσιν άναφλέξεως τοϋ άερίου τό όποιον έκρέει 
τής βαλβΐδος περιορισμού ύπερβολικής ροής κλείεται πά- 
ραυτα ή κεντρική βαλβίς παροχής και έν συνεχεία χρησιμο¬ 
ποιείται ό πυροσβεστήρ διά την. κατάσβεσιν τής φλογός. 

Άρθρον 14. 

'Η βαλβίς περιορισμού ύπερβολικής ροής ελέγχεται διά 
τήν ορθήν λειτουργίαν αυτής κατά τον ακόλουθον τρόπον : 
α) Κλείεται ή κεντρική βαλβίς παροχής τοϋ δοχείου, 
β) Τίθεται εις κίνησιν ό κινητήρ μέχρις ότου καταναλωθή 
έξ ολοκλήρου τό καύσιμον εις τήν σωλήνωσιν λειτουργίας. 

γ) Βεβαιοΰται ότι τό όχημα δεν έχει πιθανάς πηγάς 
έναύσεως (ώς θερμά σημεία). 

δ) Αποσυνδέεται ό σωλήν παροχής ύγραερίου είςτόση- 
μεΐον συνδέσεως αύτοϋ διά τής αυτομάτου ήλεκτρικής 
βαλβΐδος διακοπής τοϋ ύγραερίου. 

ε) Τίθεται εις λειτουργίαν ή κεντρική βαλβίς παροχής 
τής δεξαμενής ύγραερίου ταχέως διά νά έλεγχθή ή καλή 
λειτουργία τής βαλβΐδος περιορισμού ύπερβολικής ροής. 
'Η βαλβίς περιορισμού ύπερβολικής ροής θά λειτουργήση 
προ ή αμέσως όταν ή κεντρική βαλβίς παροχής άνοιγή τε¬ 
λείως. Ή καλή λειτουργία τής βαλβΐδος περιορισμού ύπερβο¬ 
λικής ροής διαφαίνεται άν ή εκροή τού άερίου διακοπή αίφνι- 
δίως. 'Η τυχόν παραμένουσα μικρή έκροή άερίου οφείλεται 
εις τήν οπήν έξισορροπήσεως πιέσεως τής βαλβΐδος 
περιορισμού ύπερβολικής ροής. 


’Άρθρον 15. 


Τό δλον σύστημα τής συσκευής ύγραερίου το οποίον 
τοποθετείται εις τό αύτοκίνητον επιθεωρείται και δοκι¬ 
μάζεται διά διαρροάς συμφώνως προς τά αναφερομενα εις 
τά προηγούμενα άρθρα τοϋ παρόντος, η δέ όλη ,εγκατα- 
στασις ελέγχεται έπαρκώς διά πληρη λειτουργίαν., Εις 
τήν περίπτωσιν εγκαταστάσεων δια διπλόν καύσιμον ελέγ¬ 
χεται ή ικανοποιητική λειτουργία τού διακόπτου άλλαγής 
καυσίμου. 

Άρθρον 16. 


'Η δεξαμενή ύγραερίου, ή σωληνωσις και απαντα τα 
εξαρτήματα εξετάζονται σημεΐον προς σημεΐον υπο,^τοϋ 
εχοντος τήν κατά νόμον έπίβλεψιν προσώπου, τού εςου- 
σιοδοτημένου συνεργείου προς διαπιστωσιν τυχόν διαβρω- 
σεως, φθοράς καί πάσης τροποποιησεως αλλαγής η αντι- 
καταστάσεως ή όποία δέν συμφωνεί πρός τούς ορούς του 
παρόντος. Ταυτοχρόνως ένεργεΐται έ'λεγχος δια διαρροας δια 
μίγματος υδατος καί σάπωνος ( απαγορευόμενης της χρς 
σεως φλογός) έν λειτουργία διά κανονικών συνθηκών πιέ¬ 
σεως καί θερμοκρασίας, έκαστον δέ ελάττωμα έπιδιορθουται 
τήν στιγμήν τής έμφανίσεως αύτοϋ καί εν συνέχεια συν 
εχίζεται ό περαιτέρω έ'λεγχος. Άν τό σύστημα επιθεωρη- 
θήκαί τά έλαττώματα έπιδιορθωθοϋν δια τροπου ο οποίο, 
θεωρείται ικανοποιητικός ύπό τοϋ επιθεωρουντος χορηγ-ΐ ·α- 
ύπεύθυνος δήλωσις τού Ν.Δ. 105/69 πρός χρήσιν υπό του 
ιδιοκτήτου τού όχήματος. Ό άνωτέρω αναφερομενος ελεγχο, 
διενεργεΐται άπαραιτήτως τουλάχιστον απαξ του ετου,. 


Άρθρον 17. 

Ή δεξαμενή ύγραερίου άντικαθίσταται ύποχρεωτικως 
ετά τήν πάροδον δεκαετίας άπο τή, ,ςμ-ρομ/)νια, · * 

ασκευής αύτής, άπαγορευομενης αυστηρω, τη, 
ρησιμοποιήσεώς της. 

Άρθρον 18. 

Κατά τήν κατ’ άρθρον 16 τού παρόντος περιοδικήν επι- 

εωρησιν του οχήματος ελεγχο τα ^ κατ «λληλό- 

α) Εξετάζεται, εα < αύτωονήτου καί ύγραερίου 

ητος χρησιμοποιησεως υπο του αυτό ) 

»ς καυσίμου διά τήν κίνησιν αυτου. 


β) Εξετάζεται έάν ή δεξαμενή ύγραερίου εύρίσκεται 
έντός τοϋ περιτυπώματος τού όχήματος καί εις άποστάσεις 
συμφώνως πρός τούς όρους τού παρόντος. 

γ) Εξετάζεται έάν ή δεξαμενή είναι έγκεκριμένη ύπό 
τού Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας, άπηλλαγμένη 
έκ διαβρώσεων καί άν ΐκανοποιή τάς ύποχρεωτικάς άπαι- 
τήσεις ελέγχου. 

δ) Επιθεωρούνται αΐ μεταλλικαί ταινίαι συγκρατή- 
σεως καί τά έξαρτήματα συνδέσεως τής δεξαμενής ύγραερίου 
ώς πρός τήν κατάστασιν, τήν στερεότητα καί τήν όλην 
κατασκευήν καί γενικώς τήν ασφάλειαν. 

ε) Εξετάζεται ό χώρος έντός τού όποιου εύρίσκεται ή 
δεξαμενή διά τυχόν ύφισταμένην διαρροήν, ή κατάστασις εις 
τήν οποίαν εύρίσκεται οΰτος καί έάν είναι σύμφωνος πρός 
τούς όρους τού παρόντος. 

στ) Εξετάζεται έάν ό έξαερισμός τού άνωτέρω χώρου 
είναι όρθώς τοποθετημένος, έάν είναι έπαρκής καί άν ή 
άνακουφιστική βαλβίς άσφαλείας καί ό δείκτης στάθμης 
ύγροΰ άερίζωνται κεχωρισμένως πρός τό έξωτερικόν τού 
όχήματος. 

ζ) Εξετάζεται έάν ή θέσις τοϋ δείκτου στάθμης ύγροϋ 
είναι ευκόλως ορατή διά τάς δι·α!δικασίας πληρώσεως. 

η) Ελέγχεται ή άσφάλεια καί ή έν γένει κατάστασις τών 
εξαρτημάτων τοϋ δοχείου. 

θ) Έξακριβοΰται ότι δέν ύπάρχουν πηγαί έναύσεως εις 
τον χώρον έγκαταστάσεως τής δεξαμενής. 

ι) Ελέγχεται άν τά έξαρτήματα πληρώσεως, αί ενώ¬ 
σεις, οί δακτύλιοι καί αΐ κοχλιώσεις είναι εις τήν θέσιν 
των, στεγανώς καί εις ικανοποιητικήν κατάστασιν λει¬ 
τουργίας. 

ια) Ελέγχεται έάν ή χειροκίνητος βαλβίς διακοπής τής 
ροής είναι εύκόλως προσιτή καί εις ικανοποιητικήν κατά- 
στασιν λειτουργίας. 

ιβ) Ελέγχονται αί σωληνώσεις καυσίμου καί αΐ συνδέ¬ 
σεις αύτών έκ τής δεξαμενής έως τού φίλτρου καί τοϋ ρυθμι- 
στοΰ πιέσεως ώς πρός τήν στεγανότητα καί άν τό ύλικόν 
τής εωληνώσεως είναι σύμφωνον ιτρός τούς όρους τού χαρίόν- 
τος. 

ιγ) Διαπιστοΰται ότι δέν διέρχεται σωλήνωσις ύγραερίου 
έντός τοϋ χώρου τού όδηγοΰ καί τών έπιβατών. 

ιδ) Ελέγχονται αΐ σωληνώσεις διά φθοράς καί διά τό 
ότι ή άπόστασίς των έκ τών πηγών θερμότητος τοϋ συστή¬ 
ματος έξαγωγής καυσαερίων είναι άρκούντως ικανοποιητι¬ 
κή. 

ιε) Ελέγχεται ό εύκαμπτος σωλήν τροφοδοσίας τοϋ 
κινητήρος μέ καύσιμον πρός έπιβεβαίωσιν οτι ούτος δια¬ 
θέτει ικανόν μήκος έναντι τών κραδασμών τοϋ κινητήρας 
καί ότι ή κατάστασις αύτοϋ είναι ικανοποιητική τουλάχιστον 
έως τήν έπομένην έπιθεώρησιν. 

ιστ) Εξετάζεται ό ρυθμιστής πιέσεως ώς πρός τήν 
άσφάλειαν τών συνδέσεων καί έάν ούτος είναι έγκεκριμένος 
ύπό τοϋ ' Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

ιζ) Ελέγχεται έάν άπαντα τά έξαρτήματα είναι έγκε- 
κριμένα κατά τά άνωτέρω καί εις ικανοποιητικήν κατά- 
στασιν λειτουργίας. 

ιη) Ελέγχεται έάν ή ήλεκτρική βαλβίς διακοπής τοϋ 
ύγραερίου είναι έγκεκριμένη κατά τά άνωτέρω καί έχει 
τήν άπαιτουμένην ικανότητα διακοπής. Εις τά συστήματα 
έναλλακτικής χρήσεως καυσίμου έλέγχεται άν ή άνωτέρω 
βαλβίς καί ή άντίστοιχος βαλβίς διακοπής τής βενζίνης λει¬ 
τουργούν διά τοϋ αύτοϋ διακόπτου-έπιλογέως καυσίμου. 

ιθ) Ελέγχονται άπαντα τά όργανα εις τον πίνακα οργά¬ 
νων τοϋ αύτοκινήτου τά όποια χρησιμοποιούνται διά τήν 
παροχήν πληροφοριών ώς πρός τό σύστημα ύγραερίου. 

Άρθρον 19. 

1. "Εκαστον έξουσιοδοτημένον ώς έν άρθρω 5 τοϋ πα¬ 
ρόντος συνεργεΐον αύτοκινήτων διατηρεί βιβλίον διά την 
άναγραφήν τών άποτελεσμάτων τών έλέγχων καί δοκιμών, 
αί όποΐαι ένεργοΰνται κατά τάς έργασίας τοποθετήσεως 
συσκευών ύγραερίου ή κατά τάς έπισκευάς ή περιοδικας 
έπιθεωρήσεις τών συσκευών τούτων, ώστε διά τών εν λογω 
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εγγραφών νά είναι δυνατός ό έλεγχος των άρμοδίων κρα¬ 
τικών οργάνων, τόσον ότι αί τοποθετήσεις ή έπισκευαί ή 
περιοδικαΐ έπιθεωρήσεις αί όποΐαι έγένοντο υπό τοΰ συνερ¬ 
γείου εγένοντο καλώς, όσον καί προς έξακρίβωσιν τοΰ 
χρόνου εντός τοΰ όποιου εδει νά έγένετο ό επανέλεγχος τοΰ 
αυτοκινήτου εις τό όποιον έτοποθετήθτ) ή συσκευή υγραερίου 
ή ή περιοδική επιθειυρησις αύτοΰ. 

2. "Εκαστον έξάρτημα τής συσκευής ύγραερίου συνδέεται 
κατά τοιοϋτον τρόπον ώστε τοϋτο νά μή πιέζεται ή νά πιέζτ) 
άλλα εξαρτήματα καί μέρη. 

3. Αί σωληνώσεις προστατεύονται εκ τής θερμότητος 
τοΰ συστήματος εξαγωγής καυσαερίων τοΰ οχήματος είτε 
διά τής καταλλήλου άποστάσεως είτε διά καταλλήλου καί 
ικανοποιητικής προστατευτικής καλύψεως. 

4. Ελαστικά παρεμβάσματα καί ελαστικοί σωλήνες 
υψηλής πιέσεως είναι τελείως ανθεκτικά. 

5. Μικραί ( όξεΐαι) γωνίαι εις σωληνώσεις, μεταλλικάς ή 
έλαστικάς, αποφεύγονται. Έκάστη καμπύλη διατηρεί τήν 
αρχικήν διατομήν καί τό σχήμα. 

"Αρθρον 20. 

Οί παραβάται τών διατάξεων τών άρθρων 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 17 καί 19 τιμωρούνται με τάς υπό τής παρ. 1 τοΰ 
άρθρου 11 τοΰ Ν. 1108/1980 προβλεπομένας κυρώσεις. 

Εις τον ΐπουργόν Συγκοινωνιών, άνατίθεμεν τήν δη- 
μοσιευσιν και εκτελεσιν του παρόντος Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 12 Μαρτίου 1981 


β) Τήν άπό 23.1.81 αίτησιν παραιτήσεως τοΰ Τσικλή 
Π απαδοποόλου, υπαλλήλου τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ 
Κράτους, ®κ τής λέσεως τοΰ έκκαύαριστοΰ τής Τραπέζης 
Χίου. 

γ) Τό περιεχόμενον τού ύπ’ άριό. 8861/233/12.2.81 εγ¬ 
γράφου τοΰ Υπουργείου Οικονομικών, διά τοΰ όποιου ζητεί¬ 
ται ό διορισμός τοΰ Σιδέρη Μιχαήλ ώς έκκαΦαριστοϋ τής 
Τραπεζης Χίου, εις άντικατάστασιν τοΰ Τσικλή Παπαδοποΰ- 
λου, άπεφάσισεν τά κάτωθι : 

Όριζε ι ώς έκκαύαριστήν τής Τραπεζης Χίου τον Σιΐδέ- 
ρην Μιχαήλ, υπάλληλον τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κρά¬ 
τους επί βαώμφ 4ω, εις άντικατάστασιν τοΰ Τσικλή Παπα- 
δοποόλου, ή αίτησις παραιτήσεως τοΰ όποιου γίνεται απο¬ 
δεκτή. 

Ή παρούσα άπόφασις δέον δπως δημοσίευσή εις τήν Ε¬ 
φημερίδα τής Κυδερνήσεως (Τεύχος Λ'), συμφώνως τφ άρ- 
•δριρ 12 τοΰ Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας καί ελέγχου 
Τραπεζών». 

Ά·2>ήναι, 20 Φεβρουάριου 1981 
Ό Διευθυντής 

ΜΙΧ. Ν. ΚΓΡΙΛΛΟΠ ΟΤΑΟΣ 


ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(4) 

Στο Π. Δ/γμα 169/23.2.81 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
49/26.2.81 (τ. Α ) κατόπιν τοΰ 12001/23.2.81 έγγραφου 
και στη σελίδα 475 αύτοΰ. έκ παραδρομής παρεισέφρησαν τά 
εξής λάύη: 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΥΓΚ0ΙΝ8ΝΙ2Π 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

- (3) 

Περί -άντικαταττάσεως έκκαόαρ ιστού τής Τραπεζης Χίου. 

"Εγγραφον Υπουργείου Οικονομικών ύπ' άοι-3. 8851/233/ 
12.2.81 (ΝιΕ. 943). 

( Απόσπασμα Πρακτικών τής ύπ’ άρι-3. 301/12.2.81 συν- 
εδριάσεως τής Νομισματικής Επιτροπής). 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


Ή Νομισματική Επιτροπή, λαβοΰσα ύπ’ όψ:ν : 

α) Τήν ύπ’ ά?:0. 120/6/24.5.76 άπόφασιν αυτής, διά τ 
όποιας ώρίσόησαν ώς έκκαόαρισταί τής Τραπεζης Χίου 
Παναγιώτης Σπανογιαννόπουλος καί Τσικλής Παπαδόπι 
λος, υπάλληλοι τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους, ε 
άντικαταστασι·* τών Γεωργίου Σταόοποΰλου καί Άχοστόλ 
θεοδωροπούλου, συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου. 


α) Στην παρ. 3 τοΰ άρθρου 1 στίχος 3^ άναγράφηκε έί- 
σφαλμενως: «II ρομήύειαι προΰπολογιζομένης δαπάνης άπό 
70.001—300.000 δρχ. κλπ.», άντί τοΰ όρ#οΰ: «Π ρημήόίεια: 
προΰπολογιζομένης δαπάνης άπό 75.001—-300.000 δρχ. 
κλπ.». 

β) Στο άρόρο 2 εδάφ. 1 τοΰ Δ/τος καί στον 5ο στίχο στόν 
τίτλο τής 119144/4.2.1968 άποφάσεως τοΰ Υπουργείου 
Εσωτερικών αναγραφηκε: «Περί λειτουργίας συντηρήσεως. 
επισκευών κλπ.», αντί τοΰ ορ·8οΰ «Περί τρόπου λειτουργίας, 
συντηιρηισεως, επισκευών κλπ.», δηλ. παρ αλείφτηκε ή λέξη 
«τρόπου». 

(Άπό τό Υπουργείο Εσωτερικών) 


(5) 

Ό 5ος στίχος τοΰ άρ&ρου 1 τοΰ 150/1981 Π. Δ/τος, 
που δημοσιεύτηκε^ στο 46/20.2.81 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α', διορ¬ 
θώνεται ,απο το εσφαλμένο; «τροποποιούνται ώς άκολούύως» 
στο όρ·λο: «τροποποιούνται καί συμπληροΰνται ώς άκολού- 
■ύως». 

Ο 28ος στίχος τοΰ ίδιου άρ-δρου διθ((8ωνεται άπό τό ε¬ 
σφαλμένο: «Ειδικοτητος Πολίτικου Μηχανικού μία (1) όέ- 
σις ειδικοτητος» στο όρ-δό: «Εΐδικότηιτος Πολιτικού 'Υπο- 
μηχανικοΰ και μία (1) -δέσις είδικότητος». 

( Από το Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



